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नाग II - 474 

PART II — Section 4 
रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए साविधिक नियम और भावेश 
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence 


रक्षा मंत्रालय 

नई दिल्ली , 30 दिसम्बर, 1978 
मा० नि० प्रा० 33.- - राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 300 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , सशस्त्र बल मुख्यालय पौर 
मम्तसवा संगठनों में मेस बेटर के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :---- 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : -- ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम समस्त्र बल मुख्यालय और अन्तसेवा संगठन मेस वेटर भर्ती नियम, 1978 है । 

( 2 ) ये राणपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

2. पद संख्या , वर्गीकरण और घेतनमान : - उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसके वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपायय 
मनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिदिष्ट हैं । 

3. भर्ती की पद्धति , पाय-सीमा पार पहताएं प्रादि : - - उक्त पद पर भर्ती की पति, मायु-सीमा, पर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी 
जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट हैं । 

4 . निरर्हताएं : - वह व्यक्ति : 
( क ) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति था जिसकी पत्नी जीवित है , विवाह किया है , या 

( ख ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया हो ; 
उक्स पद पर नियुक्ति का पान नहीं होगा : 

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए, कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन 
ममुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य माधार मौजूद हैं , तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी । 

5. नियम शिथिल करने की शक्ति :- - जहाँ केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना पावश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण 
है उन्हें लेखबद्ध करके , इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों या पवों की बाबत , पावेश द्वारा, शिथिल फर सकेगी । 

8. व्यावृत्ति : - इन नियमों की कोई भी याप्त ऐसे " मारमणों, पाय-सीमा में छूट मोर अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी , जिनका केन्द्रीय 
सरकार द्वारा इस संबंध में समय -समय पर निकाले गए मादेशों के अनुसार प्रमुसूषित जातियों , अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों 
के लिए सपबंध करना अपेक्षित है । 
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पद का नाम 


वर्गीकरण 


वेतनमान 


पदों की 
संख्या 


चयन पर प्रथवा सीधे भर्ती किए जाने सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों 
अपयन पद वाले व्यक्तियों के के लिए शैक्षिक पौर अन्य अर्हताएं 

लिए पायु- सीमा 


- - - - 


- - - 


- 


- 


- -- - 


- -- - - - 


- 


- 


मेस वेटर 


2 


रक्षा सेवाओं में 
सिविलियन , समूह 


196- 3- 220-८० लागू नहीं होता 
रो०- 3- 232 रु . 


प्राइमरी पास तथा किसी अच्छे 

मेस / होटल में मेण पर सेवा 
कार्य का एक वर्ष का अनुभव । 


30 वर्ष 
( सरकारी सेवकों के 

मामले में शिथिल 
करके 35 वर्ष तक 

की जा सकती है । ) 
टिप्पण : -- प्रायु-सीमा 

निर्धारित करने की 
निर्णायक तारीब 
वह तारीख होगी 
जिस तक रोजगार 
कार्यालय से नाम 
भेजने के लिए 
कहा गया है । 


सीधे भर्ती किए जाने परिवीक्षा की भर्ती की पद्धति , भर्ती सीधी होगी प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण प्रोन्नति समिति है, तो उसकी भर्ती करने में किन 
वाले व्यक्तियों के अवधि, यदि कोई या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / द्वारा भर्ती की दशा में संरचना 

परिस्थितियों में संघ 
लिए विहित प्रायु हो स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति / प्रति 

लोक सेवा प्रायोगद्वारा 
पौर शौक्षिक प्रर्हताएं पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली नियुक्ति / स्थानान्तरण किया 

परामर्श किया जाएगा 
प्रोमप्ति की दशा में 

रिक्तियों की प्रतिशतता पाएमा 
लागू होगी या महीं 


8 


10 


11 


12 


13 


लागू नहीं होता 


2 वर्षे 


स्थानान्तरण द्वारा , जिसके न हो रक्षा संस्थापनों से अधिशेष समूह च विभागीय प्रोन्नति लागू नहीं होता 
सकने पर सीधी भर्ती द्वारा और कमी के समायोजन की समिति में निम्नलिखित 

स्कीम ( स्कीम माफ एडजस्ट- होंगे : - -- 
मेंट माफ सरपलसेज एण ( 1 ) अध्यक्ष - सहायक 

फिसियन्सीप ) के अन्तर्गत मुख्य प्रशासन अधिकारी ( प्रार ) 
स्थानान्तरण द्वारा, जोस्तम्भ सबस्यः - - 
7 में विहित मईताएं पूरी ( 2 ) सिविलियन स्टाफ 
करते हों । 

माफिसर ( सेना मुख्या 

लय का प्रतिनिधि ) 
( 3 ) सिविलियन स्टाफ 

पाफिसर ( नौसेना 
मुख्यालय का प्रतिनिधि ) 
( 4 ) सिविलियन स्टाफ 
प्राफिसर ( मायुसेना 
मुख्यालय का प्रतिनिधि ) 
( 5 ) सिविलियन स्टाफ 
पाफिसर ( मनुसूचित 
पातियों मार मनुसूचित 
पनपातियों का प्रति 
निधि ) 
( 6 ) प्रवर सचिव, रमा 
मंत्रालय 


[ फा० सं० ए० 21174 / सी० ए० मो० / पी - 3 ) 
पी० एल० मलहन , सहायक मुख्य प्रशासन अधिकरी . 
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MINISTRY OF DEFENCE 


4 . Disqualification - No person , 
(a ) who has entered into or contracted a marriage with 

a person having a spouse living , or 


New Delhi, the 30th December, 1978 


S .R . O . 33 .- In exercise of powers conferred by the proviso 
the following rules regulating the method of recruitment to 
to article 309 of the Constitution , the President hereby makes 
the post of Mess Waiter in Armed Force Headquarters and 
Inter Service Organisations, namely : 


(b ) who , having a spouse living has entered into or con 

tracted a marriage with any person , 
shall be eligible for appointment to the said post : 


1. Short titlo and commencement ( 1 ) These rulo may 

be called the Armed Forces Headquarters and Inter 
Service Organisations Moss Walter Recruitment Rules 


Provided that the Central Government may , if satisfied that 
such marriage is permissible under the personal law applicable 
to such person and the other party to the marriago and that 
there are other grounds for so doing exempt any person from 
the operation of this rule , 


1978 . 


( 2 ) They shall come into force on the date of their pub 

lication in the Oficial Gazette . 


5 . Power to relax - Where the Central Government is of 
opinion that it is necessary or expedient so to do , it may, 
by order and for reasons to be recorded in writing , relax any 
of the provisions of these rules with respect to any class 
or category of persons . 


2 . Number, Classification and scale of pay - The number 
of the said post, its classification and the scale of pay attached 
thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedulo 
annexed to these rules . 


3 . Method of recruitment, age limit and qualification etc . . 
The method of recruitment, age limit, qualifications and other 
matters relating to the said post, shall be as specified in 
columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid . . 


6 . Saving — Nothing in these rules shall affect reserva 
tions, relaxation of age limit and other conceasions required 
to be provided for the Scheduled Castes and the Scheduled 
Tribes and other special categories of persons in accordance 
with the orders isued by the Central Government from timo 
to time in this regard . 


SCHEDULE 


Name of post 


Num - 
bor of 


Classification 


Scalo of pay 


Whether 
Selection 
post or 


Age limit for 
direct recruits 


Educational and other qualifica 
tions required for direct recruits 


posts 


non 


Sclection 


post 


Mess Waitor 


2 


Not appll 


Civilian in Der - RS . 196 - 3- 220 -EB - 
once Service 3 - 232 . 
Group D 


cabla 


30 years Primary pass with at least onc your s 

(Relaxable upto experience of service at the table 
35 years in case in a good moss /hotel. 
of Government 


scrvants ) 


Note : Crucial 


date for deter 


mining the age 
limit shall be 


tha last dato 


upto 


which 


Employment 
Exchanges aro 
Asked to nomi 
nato candidate . 


- - - - - --- -- - 


- - - - - - - 


- - 


- 


- 


- - - - - - 


- 


- - - 
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Whothor age and Poriod Method of recruitmont In case of recruitmentby pro - If á Departmental Pro - Circumstances in 
oducational que - of pro - whether by direct recruit - motion or doputation or trans- motion Committee exists which Union Public 
lifications prescri- bation , mont or by promotion or for, grades from which pr - what is its composition Servico Commis 
bed for direct re - if any by deputation or transfer inotion or doputation or trans 

sion is to be consult 
cruits will apply and porcontage of the fer to be mado 

ed in making rocruit 
in the case of pro Vacancies to be filled by 

ment . 
motoos 

various methods 





- 


- 


- - - - - - 


9 


10 


11 


12 


13 


Not applicablo 


2 years By tiansfer, failing which By transfer under the Schomo Grop D DPC ccasist- Not applicable 
by airect recruitment. of Ajustment of Surpluss ing of : - - 

and Deficiencles from Dof - ( 1 ) Chairman - Assistant 
enco Installations who Chicf Administrativo 
fulfil qualifications prescrib - Officer ( R ) 
bed in column 7 . 

Member 
( 2 ) Civilian Staff Officer 

(Ropresentative of Army 

Hoadquarters ) 
( 3 ) Civilian Staff Officer 

(Representative of Naval 

Headquarters ) 
( 4) Civilian Staff Officer 

(Roprosontativo of Air 

Hoadquarters ) 
( 5) Civilian Staff Officer 

(Roprosontative of tho 
Schoduled Castes or tho 

Scheduled Tribos ) 
( 6 ) Under Secretary, Min . 

Instry of Defonce 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


[ F. No . A / 21174/ CAO / P - 31 
P. L . Malhan, Sahayak Mukhya Prashasan, Adhikari 


नई दिल्ली , 11 जनवरी, 1979 
का नि० वा . 34. - केन्द्रीय सरकार, छावनी अधिनियम, 1924 
( 1924 का 2 ) की धारा 280 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, छावनी लेखा संहिता , 1924 में कतिपय और संशोधन करना 
चाहती है । जैसा कि उक्त धारा 280 की उपधारा ( 1 ) में अपेक्षित 
है, प्रस्तावित संशोधमों का निम्नलिखित प्रारूप उन सभी व्यक्तियों की 
जानकारी के लिए प्रकाशित किया जा रहा है , जिनके उससे प्रभावित 
होने की सम्भावना है । इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि उस्त प्रारूप 
पर राजपा में इस अधिसूचना के प्रकाशन के साठवें दिन को या उसके 
पश्चात् विचार किया जाएगा । 

उपरोक्त तारीख से पूर्व उक्त प्रारूप की बाबत जो भी आक्षेप या 
सुझाव किसी व्यक्ति से प्राप्त होगे, केन्द्रीय सरकार उन पर विचार करेगी । 

मियमों का प्रारूप 
1 . इन नियमों का नाम छावनी लेखा संहिता ( संशोधन ) नियम , 
1979 है । 

2. छावनी लेखा संहिता , 1924 के नियम 53 में : - - 
( i ) " भारतीय स्टेट बैंक ( बचत अंक ) " शब्दों और कोष्ठकों 

के स्थान पर " भारतीय स्टेट बैंक या उसके किसी समनुषंगी 
या फिहीं अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों का बचत बैंक खाता " शम्ब 

रखे जाएंगे ; 
( ii ) " या भारत सरकार के उधारों में " शम्दों के पश्चात " या 

भारतीय स्टेट बैंक या उसके किसी समनुषंगी के पास या किहीं 


पन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों के पास प्रावधिक निक्षेपों में " सम्ब 

मन्तःस्थापित किए जाएंगे ; 
( ii ) अंत में निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ा जाएगा, अर्थात् : -- 
स्पष्टीकरण : - इस नियम के प्रयोजनों के लिए " राष्ट्रीयकृत बैंक " 

से बैंककारी कम्पनी ( उपक्रमों का अर्जन और मन्तरण ) 
अधिनियम , 1970 ( 1970 का 5 ) में यथा परिभाषित 

तत्सम नया बैंक अभिप्रेत है । " 
[ फा० सं० 25/ 29 /सी० एल० एण्ड सी0/ 75/ 102-सी० सी० ( छावनिया ) ] 

Now Delhi, the 11th January , 1979 
S . R . O . 34 . — The following Crafts of certain rules further 
to Amend the Cantonment Account Code, 1924 which the 
Central Government proposes to make , in exercise of tho 
powers conferred by section 280 of the Cantonment Act , 
1924 ( 2 of 1924 ) , is hereby published , as required by sub 
section ( 1 ) of the said section 280 for the information of all 
porsons likely to be affected thereby and notice is hereby 
given that the said draft will be taken into consideration on 
or after the sixtieth day of the publication of the notification 
in the official Gazette . 

Any objections or suggestions which may be received from 
any person with respect to the said draft before the dato 
aforesaid will bo considered by the Central Government , 

DRAFT RULES 
1 . These rules may be called the Cantonment Account 
Code ( Amendment ) Rules , 1979 . 
2. In rule 53 of the Cantonment Account Code , 1924 : 
(i ) for the words and brackets " State Bank of India 

( Savings Bank ) " , the words " Saving Bank Account 
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[ भाग II --- खण्ड 4] 

भारत का राप्रपन्न : जनवरी 27 , 1979/माघ 7, 1900 
- . --- - - - = - - - -- - - - - - --- - - ... 

-- - - - : - - - - = = = 
the State Bank of India or any of its subsidiaries 

( 3 ) अंत में निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ा जाएगा, अर्थात् : --- 
or any other Nationalised Banks " shall be substi 
tuted : 

"स्पष्टीकरण.-- इस नियम के प्रयोजनों के लिए , " राष्ट्रीकृत बैक " 
(ii) after the words " or in Government of India Loans " , 

में ककारी कम्पनी ( उपक्रमों का पर्जन और मन्तरण ) 
the words " Or in fixed deposits with the State Bank 
of India or ny of its subsidiaries or with any other 

अधिनियम , 1970 ( 1970 का 5 ) में यथा पारिभाषित 
Nationalised Bank " shall be inserted ; 

नत्स्थानी नया बैंक अभिप्रेत है । " 
( iii) the following explanation shall be added at the 
end , namely : 

[ फा० सं० 25/ 29/ मी० एल० एण्ड डी० 75/ 102- मी - आय०/ ही ० ( छावनियां ) ] 
" Explanation . For the purpose of this rule " Nationa 

पी० भट्टाचार्य , अवर सचिव 
Ilsed Bank " means il correspondine now Bank AS 
defined in the Banking Companies ( Acquisition and 

S . R . O . 35 . - - The following drafts of certain rules further 
Transfer of Undertakings ) Act, 1970 ( 5 of 1970 ) . " 

to amend the Cantonment Fund Servants Rules , 1937 which 
[ File No . 25 / 29 / C /I & C /75 / 102- C / D (Cantts ) ] 

the Central Government proposes to make , in exercise of 
to powers conferred by section 280 of the Cantonments Act , 

1924 ( 2 of 1924 ) , is hereby published , as required by sub 
का० मि . आ० 35. - केन्द्रीय सरकार , छावनी अधिनियम , 1924 

section ( 1 ) of the said section 280 for the information of all 

persons likely to be affected thereby and notice is hereby 
( 1924 का 2 ) की धारा 280 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग given that the said draft will be taken into consideration 
करते हुए , छावनी निधि सेवक नियम , 1937 में कतिपय और मंणोधन 

on or after the sixtieth day of the publication of the notifi 

cation in the official Gazette . 
करना चाहती है । जैसा कि उक्त धारा 280 की उपधाग ( 1 ) में प्रोक्षित 

Any objections or suggestions which may be received from 
है , प्रम्माबित भंगोधनों का निम्नलिखित प्रारूप उन सभी व्यक्तियों की any person with respect to the said draft before the dato 

Aforcsaid will be considered by the Central Government . 
जानकारी के लिए प्रकाशित किया जा रहा है, जिनके उममे प्रभावित होने 

DRAFT RULES 
की मम्भावना है । हमके द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर 
गजपत्र में इस प्रधिपूजना के प्रकाशन के माठवें दिन या उसके पश्चात् 

1 . These rules may be called the Cantonment Fund Ser 

vants ( Amendment) Rules , 1979 . 
विचार किया जाएगा । 

2. In rule 40 of the Cantonment Fund Servants Rules , 
उपरोक्त तारीख से पूर्व उक्त प्रारूप की बाबत जो भी प्राक्षेप या 

1937 : 
मुझाव किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगे , केन्द्रीय सरकार उन पर विचार करेगी । 

( 1) in sub- rule (1 ) 
नियमों का प्रारूप 

( i) ( a ) for the words and brackets " State Bank of 

India ( Savings Bank ) ", the words " Savings Banks 
1. एन नियमों का नाम छावमी निधि सेवक ( मंशोधन ) नियम , 

Account of the State Bank of India or any of 

its subsidiaries or any other Nationalised Bank " 
1979 है । 

shall be substituted ; 
2. छावनी निधि सेवक नियम , 1937 के नियम 40 में :---- 

( b ) for the words " State Bank of India or " , the words 

" State Bank of India or any of its subsidiaries 
( 1 ) उपनियम ( 1 ) में -- 

or any other Nationalised Bank " , shall be substi 

tuted ; 
( i ) ( क ) “ भारतीय स्टेट बैंक ( बचत बैंक ) " शब्दों और 

( 2 ) in sub-rule ( 2), after the words "in Government of 
कोष्ठकों के स्थान पर “ भारतीय स्टेट बैंक या उसके 

India Loans ", the words for in any fixed deposit 
किसी ममनुषगी या किन्ही अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों का 

with the State Bank of India or any of its subsi 

diaries or any other Nationalised Bank ” , shall be 
बषत बैंक खाता " शब्द रखे जाएंगे ; 

substituted ; 
( ख ) " भारतीय स्टेट बैंक या " शब्दों के स्थान पर “ भारतीय 

(3 ) the following explanation shall be added at the end , 
स्टेट बैंक या उसका कोई ममनुषंगी या कोई अन्य 

namely : 
गष्ट्रीयकृत बैक " शब्द रखे जाएंगे ; 

" Explanation - For the purposes of this rule, " Nationa 

lised Bank " mcans a corresponding new Bank as 
( 2 ) उपनियम ( 2 ) में , “ या भारत सरकार के उधारों में " शम्दों 

defined in the Banking Companies (Acquisition 
के पश्चात् या भारतीय स्टेट बैंक या उसके झिमी ममनषंगी 

and Transfer of Undertakings ) Act, 1970 ( 5 of 

1970 ). " 
के पाम या तिन्हीं अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों के पास प्राधिक 
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निक्षेपों में " श द अन्त स्थापित किए जाएंगे ; 

P . BHATTACHARYA, Under Secy . 
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